NUEVAS ESPECIES DE LOS GENEROS RANATRA Y CURICTA; 
REFERENCIAS DE OTRAS POCO CONOCIDAS 


(HEMIPTERA-RANATRIDAE) 


por José A. De CARLO 


SUMMARY : News species of the genus Ranatra and Curicta; references of others 
little acquaintances 


In this paper the author described two species news of the genus Ranatra 
and one the genus Curicta; also gives references of others little acquaintances. 
This text is illustrated with several drawing. 


En el presente trabajo se describen dos especies nuevas del género Ranatra ; 
se dan dibujos de parte de la pata anterior, antena y harpagón de Ranatra 
tuberculofrons Montandon y de Ranatra operculata Kuitert, no dados por sus 
autores. con el agregado de algunos de sus caracteres más sobresalientes; am- 
plío además la distribución geográfica de R. tuberculifrons. En lo que res- 
pecta al género Curicta, se da a conocer una especie nueva y el allotypus de 
Curicta riggii De Carlo. 


Ranatra hechti sp. nov. 


Ejemplares observados: dos machos y una hembra. 

Espacimen que se describe: macho holotypus; long. del cuerpo 33 mm; 
de los apéndices respiratorios 36 mm. 

Procedencia: Comalcalco. México. 


Cabeza. Ojos de tamaño mediano: latitud de un ojo lmm, un poco 
mayor que el espacio interocular que mide 0.9 mm; antenas según la figura 3. 


Tórax. Protórax largo y delgado, visiblemente estrechado a la altura del 
surco transversal; largo del pronoto en la línea media 8,7 mm; largo en la 
línea media de la porción posterior al surco 3 mm. un poco mayor que la mi- 
tad de la porción delgada del pronoto que mide 5,7 mm; porción posterior al 
surco transversal regularmente diltada, mide 3,2 mm de ancho. 

Escudete en la mitad anterior medianamente convexo, liso; depresión 
bien marcada. como igualmente la carena longitudinal que hay en ella; zo- 
na aguzada con algunas estrías transversales. 

Metaxifo marcadamente elevado, ancho al principio. angostándose gra- 
dualmente y curvándose entre las metacoxas. 

Coxas anteriores de 7.53 mm de largo; fémures anteriores largos y poco 
robustos 10.5 mm (fig. 2); porción superior del fémur, desde el diente al 
ápice del mismo 4mm, estando el diente un poco más abajo de donde se 
inicia el tercio superior del fémur; fémures intermedios y posteriores sin 
bandas oscuras en la cara inferior; el extremo posterior de los metafémures 
llega casi al extremo de las membranas: largo de un fémur posterior 18 mm. 
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Abdomen, Opérculo genital hembra corto, llega justo al extremo del abdo- 
men, con el borde inferior poco curvado;el opéreulo genital macho no es 
abrazado por las dos especies de dientes que se originan en la parte posterior 
del abdomen, sino que éstos además de sér bastante desarrollados no se do- 
blan, permanen derechos (fig. 1). En R. ennulipes, R. costalimai, etc., los 
dientes abrazan el opérculo genital: harpagones según la figura 4. 


Dimensiones. Del holotipo ya fueron dadas; el allotipo, no ofrece ma- 
yores diferencias, longitud del cuerpo 36 mm; largo de los apéndices respira- 
torios 43 mm; paralypus macho, longitud del cuerpo 33 mm; de los apéndi- 
ces respiratorios 39 mm. 


Distribución. Todos los ejemplares. tres en total, son de la misma proce- 
dencia, que se indicó al principio. 


Oservaciones. Holotipus, allotypus y un paratypus macho en el Museo Ar- 
gentino de Ciencias Naturales, n°? de cat. 54.009. Se diferencia especialmente 
de R. costalimai, y R. annulipes, que son de Brasil; de R. zeteki, de América 
Central; de R. acapulcana, de México y de todas las especies que no nom- 
bramos que tienen el opérculo genital en el macho abrazado por los dientes 
que forman la parte posterior del abdomen, por la forma de Jos harpagones 
y por la posición de los dientes, que es el primer caso conocido. Los ejem- 
plares fueron donados por el entomólogo Antonio Martinez; capturados por 
el Dr. O. Hecht el 20-1X-1962, a quien me es muy grato dedicar la especie. 


Ranatra sarmientoi sp. nov. 


Ejemplares observados: dos machos y tres hembras. 

Especimen que se describe: macho holotypus; longitud del cuerpo 22 mm; 
de los apéndices respiratorios 13,8 mm. 

Procedencia: Paramaribo. Suriname (cx Guayana Holandesa). 


Cabeza. Ojos más bien grandes; latitud de un ojo 0.8 mm; apenas mayor 
que el ancho del espacio interocular que mide 0.7 mm; antena según la fi- 
gura 9, 


Tórax. Protórax largo y delgado. estrechándose a la altura del surco trans- 
versal; largo del pronoto en la línea media 5,8 mm; largo en la línea media 
de la porción posterior al surco transversal 2 mm, un poco mayor que la mi- 
tad delgada del pronoto que mide 3,8 mm; porción posterior al surco trans- 
versal poco dilatada. mide 2 mm de ancho. 


Escudete en la mitad anterior poco convexo, liso; depresión bien marca- 
da con leve rastro de carena longitudinal; zona aguzada con estrías transver- 
sales, poco marcadas. 

Metaxigo ancho y liso en la porción anterior, angostándose entre las 
metacoxas, 

Coxas anteriores de 5.2 mm de largo; fémures anteriores de 7.3 mm de 
largo, poco robustos (fig. 8); porción superior del fémur desde el diente al 
ápice 2.8 mm, estando el diente un poco más abajo de donde se inicia el ter- 
cio superior del fémur; fémures intermedios y posteriores sin bandas oscuras 
en la cara inferior; el extremo posterior de los metafémures llega casi justo 
(pasa apenas) el extromo de las membranas: largo de un fémur posterior 
12 mm. 


Abdomen. Opérculo genital hembra llega al extremo del abdomen, con 
el borde inferior bastante curvado, medianamente elevado: harpagones segun 
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la figura 10, sin que el diente que se observa en la generalidad de las espe- 
cies cerca del ápice. 


Dimensiones. Del holotypus ya fueron dadas; allotypus, longitud del cuer- 
po 23.5mm; apéndice respiratorio, 16 mm; un paratypus macho. longitud 
del cuerpo 23 mm; de los apéndices respiratorios 14 mm; dos paratypi hem- 
bras, longitud del cuerpo 24 mm; de los apéndices respiratorios 14-15 mm. 


Distribución. Todos los ejemplares proceden de Paramaribo, Suriname: 
leg. P. H. v. Doesburg, Jr., VIL-1962. 


Observaciones. Tenemos el honor de dedicar esta especie al emprendedor 
incansable en todas las actividades de la vida de nuestro país que gobernó. 
Domingo F. Sarmiento, consagrado Padre de la Educación. Se asemeja por la 
forma de los harpagones a R. doesburgi De Carlo, pero se diferencia de ella 
por su menor tamaño y menor largo de los apéndices respiratorios; R. brevi- 
cauda Montd., tiene harpagones semejantes a sarmientoi sp. n., pero es 
más corpulenta y de mayor tamaño. 


Holotypus, allotypus y un paratypus hembra en el Rijksmuseum Van Na- 
tuurlijke Histori, Leiden, Nederland; un paratypus macho y una hembra 
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. n°? de cat. 54.010. 


Ranatra tuberculifrons Montandon 


1907. Runatra tuberculifrons Montandon, Ann. Soc. Ent. France, LXXVI : 65-66. 
1964. Ranatra tuberculifrons De Carlo, Riv. Mus. Arg. C. Nat., Entom., 1 (2): 1f8- 
199. 


Montandon describió la especie sin designar ejemplar tipo, procedente de 
Guayana Francesa. Por nuestra parte hemos examinado un macho de Brasil, 
capturado por el Dr. Sioli, director del Instituto Hidrobiológico de Plön, Ale- 
mania Occidental, en Igarapé Juru-uassú, XII-1955 en las márgenes del río 
Negro y dos especímenes, un macho y una hembra colectados por el Dr. P. H. 
v. Doesburg Jr., en Suriname. 

El ejemplar de Brasil se halla en el Instituto nombrado y un especímen 
hembra de Suriname en el Rijksuseum Van Natuurlijke Historie, Leiden, 
Nederland; un macho de Suriname, en el Museo Argentino de Ciencias Natu- 
rales, n? de cat. 54.011. 


Esta especie de 40-45 mm de largo, con apéndices cortos de 17-20 mm, es 
muy característica por el tubérculo que se observa en el espacio interocular: 
en la hembra el opérculo genital sobrepasa en forma marcada la extremidad 
del abdomen. Se da dibujo de parte de la pata anterior (fig 5); antena (fig. 
6); harpagón (fig. 7). 

Ranatra operculata Kuitert 


1949. Ranatra operculata Kuiter Journ. of the Kansas Ent. Soc., XXII (1): 31. 


Hemos recibido tres ejemplares de esta especie, dos machos y una hembra 
obsequiados por el Dr. Pedro R. Castillo de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, México, D. F., capturados en San Pedro Juchiatengo, río Atayac, 
Aoxaca. México. Por la descripción que da Kuitert de su especie, también 
de México, consideramos que los especímenes enviados por el Dr. Castillo res- 
ponden perfectamente a ella. Es muy característico en la hembra el opérculo 
genital visiblemente largo y aguzado. Los tres ejemplares se hallan en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, n° de cat. 54.012, 
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Se da dibujo de parte de la pata anterior (fig. 14) ; antena (fig. 19) har- 
pagón (fig. 11). 


Curicta doesburgi sp. nov. 


Ejemplares observados. dos machos y una hembra. 

Especimen que se describe: macho holotypus: longitud del cuerpo 22 mm; 
de los apéndices respiratorios 18 mm. 

Color de la parte dorsal, castaño claro; en la parte ventral castaño oscuro. 


Cabeza. Ancho del espacio interocular 1 mm; ancho de un ojo 0.45 mm; 
superficie de la cabeza en la zona posterior al clípeo, un poco convexa, sin 
indicio de carena en su línea media; borde posterior de la cabeza fomando 
apenas ángulo obtuso, con el vértice muy poco redondeado; antenas según la 
figura 18. 


Tórax. Protórax más bien largo y medianamente ancho; largo del pronoto 
en la línea longitudinal media 4.5 mm; ancho mayor de la parte posterior 
3.9 mm; ancho mayor de la parte anterior 3 mm; borde anterior con el vérti- 
ce de la parte escotada, muy poco redondeado; superficie de la parte ante- 
rior a las hendiduras, medianamente convexa, con tres surcos longitudinales 
bien marcados. siendo el del medio el menos ancho; vértices laterales anterio- 
res del pronoto, casi formando punta. 

Parte del prosterno comprendido entre los surcos que se extienden entre 
las cavidades coxales, muy poco convexo, elevándose un poco en los dos tercios 
anteriores; mesosterno medianamente convexo, con un surco que es casi como 
una línea, por ser tan angosto, en su parte longitudinal media. 

Escudete medianamente convexo; sin carenas bien marcadas a los costa- 
dos de la línea media: un poco deprimido en la parte basal. 

Fémures anteriores de 7 mm de largo (fig. 16), robustos; punta de los 
dientes apenas más arriba del límite de la mitad del fémur: tibias anteriores 
de color oscuro en una pequeña porción de la base, siendo el resto y su co- 
rrespondiente tarso de color amarillo claro. i 


Abdomen. Angostándose gradualmente hacia la parte posterior, midiendo 
al nivel del vértice de las membranas 35 mm; harpagones según la figura 13. 


Dimensiones. Del holotypus ya fueron dadas; paratypus macho, de iguales 
dimensiones que el holotypus. 

Allotypus, longitud del cuerpo 24mm; de los apéndices respiratorios 
17 mm; ancho mayor de la porción posterior del prono!to 4.5 mm; ancho al 
nivel del vértice de las membranas 4mm. Tiene las mismas características 
que el holotypus. 


Dictribución. Los tres ejemplares observados son de Paramaribo, Surina- 
me (ex Guayana Holandesa). 


Observaciones. Me es muy grato dedicar esta especie al Dr. P. H. v. Does- 
burg. Jr. que capturó los ejemplares. Se diferencia de Curicta venezolana 
especialmente, por la forma de las antenas, harpagones y por no observarse 
en el macho el anillo oscuro. algo incompleto que se distingue en la parte 
media de la tibia anterior (en las hembras no se observa); Curicta brasi- 
liensis De Carlo, se diferencia por la forma del harpagón, mayor largo de los 
apéndices resiratorios como lambién de los fémures anteriores. 

Holotypus y allotypus en el Rijksmuseum Van Natuurlijke Historie, Leiden, 
Nederland; un paratypus macho en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, 
n? de cat. 54.013. 
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Lám. I.— 1, dientes que se originan en la parte posterior del abdomen, no abrazan el opércculo genital; 
2, parte de la pata anterior de Ranatra hechti sp. n. ; 3, antena de R. hechto; 4, harpagón de R. hechti; 
5, parte de la pata anterior de Ranatra tuberculifrons Montd . ; 6, antena de R. tuberculifrons; 7 har- 
pagón de R. tuberculifrons 8, parte de la pata anterior de Ranatra sarmientoi sp. n.: 9, antena de 
R. sarmientoi; 10, harpagón de R. sarmientoi; 11, harpagón de Ranatra operculala Kuitert : 12, har- 
pagón de Curicta riggii De Carlo, allotypus; 13 ; harpagón de Curicta doesburgi sp. n. ; 14, parte la la 
pata anterior de Ranatra operculata ; 15, parte de la pata anterior de Curiela riggii; 16, parte de la 
pata anterior de Curicta doesburgi; 17, antena de Curicta riggii: 18, antena de Curicta docsburgi; 19, 
antena de Ranatra operculata. 
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Curicta riggii De Carlo 


1951. Curicta riggii De Carlo, Rev. Mus. Argentino C. Nat., Ciencias Zool. I (9): 
406-408 ; figs. 28-30. 


Esta especie fue descripta en base a un ejemplar hembra que el entomó- 
loge Juan B. Daguerre capturó en Salta, Argentina. 


El Ing. Ezequiel Ogueta colectó en Formosa, Argentina, un ejezáplar ma- 


cho que por sus características consideramos que es el macho de C. riggii y 
por lo tanto el allotypus de ella. 


No ofrece mayormente diferencias con el holotypus, siendo su largo de 
23 mm; de los apéndices respiratorios 16.5 mm. En las figuras 12. 15 y 17 se 
representan el harpagón, parte de la pata anterior y antena. 


En esta especie la antena es muy característica por sus pelos largos y 
abundantes; los fémures anteriores son marcadamente robustos y en el abdo- 
men se distinguen bandas longitudinales claras viendo el ejemplar con una 


lente de costado. Allotypus en el Museo Argentino de Ciencias Naturades, n° de 
cat. 54.014, donado por su colector. 


Curicta venezolana De Carlo 


1959. Curicta venezolana De Carlo, Primer Congreso Sudam., de Zool., Sece. 1V, Entom., 
págs. 47-48; figs. 1-4. 


El Ing. Carlos Bordón, de Venezuela, Museo de Biología de la Facultad 
de Ciencias, nos envió fijadas un lote de ejemplares del género Curicta que 
coresponden a la especie del epígrafe. 

Los especímenes fueron capturados por el Ing. Bordon en el Estado de 
Guaricó. Venezuela, IV-1965. En los machos se distingue incompleto el anillo 
oscuro que tienen en su parte media las tibias anteriores, por consiguiente, 
no bien marcados como los que se observan en Curicta carinata Kuitert 
(1959, fig. 15); en las hembras no se notan rastros del anillo. Este carácter 
del anillo oscuro en las protibias, se hizo notar al describir la especie. Un 
macho y una hembra en la colecc. del Museo Argentino de Ciencias Natura- 
les, n° de cat. 54.015, donados por su colctor. 


La mayor parte de los ejemplares recibidos fueron utilizados para extraer 
el aparato genital (ver trabajo anterior a éste). 


Dimensiones. Macho, long. del cuerpo 18,7 mm; apéndices respiratorios, 
13.5 mm; hembra, long. del cuerpo 22 mm; de los apéndices respiratorios, 
16 mm. 


El holotypus y allotypus se hallan en la colección del Dr. Drake, la que 
fue donada al United States National Museum, Washington. Son de la misma 
procedencia que la indicada para los ejemplares enviados por el Ing. Bordon. 
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